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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICES 


(1 ) 


No. S3 /2944/ 11 / HDS/ A . 


23rd March 2011 . 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Multiprong Radio Frequency Ablation 
System - 1No. to Medical College Hospital , Kozhikode . 
Specification available along with the tender form . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S3 /2944 / 11/HDS/ A . 

Price of tender (including ST ) - - 2 ,600 . 

Date and time for close of sale of tender form 
21- 5-2011 at 3 p. m. 

Date and time for receipt of tender — 23 - 5 - 2011 
at 5 p . m . 

Date and time for opening of tender — 24 - 5 - 2011 , 
12 Noon. 

Date upto which the rates are to firm — 30 -6 -2011. 

Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent — The 


Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
മൾട്ടിപ്രോങ്ങ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ സിസ്റ്റം-1 എണ്ണം 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സീൽ 
ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പെസിഫിക്കേ 
ഷൻ ടെണ്ടർ ഫോറത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3 /2944 / 2011 / എച്ച്. ഡി . എസ്. ( എ ). എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 2,600 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21- 5 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
23 - 5 - 2011 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 


ടെണ്ടർ പാളിക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
24- 5- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി- - 30 - 6 - 2011. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


No. S3 /12486/ 2010 . 

6th April 2011. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode . 


SL. 
No . 


Name of item 


Quantity 
Required 


35 Nos. 
114 , 


Iron cot with side rail 
Iron cot ordinary 
ICU foulers cot 
Steel Almirah big 


- 


3 ,, 


Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S3/12486/ 2010. 

Price of tender (including ST ) -- - 1 , 600 

Date and time for close of sale of tender forms— 
16 -5 -2011 at 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender — 17 -5 -2011 
at 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 18- 5 -2011 
at 12 noon. 


Date upto which the rates are to firm — 30 -6 - 2011. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode - 8. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ സപ്ലെ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


35 


- 


114 


കമ 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് ആവശ്യമായ 
നമ്പർ വിവരം 

എണ്ണം 
അയേൺ കോട്ട് വിത്ത് 

സൈഡ് റെയിൽ 
അയേൺ കോട്ട് ഓർഡിനറി 

ഐ . സി. യു . ഫൌലെർസ് കോട്ട് - 3 

സ്റ്റീൽ അലമാര വലുത് 
- ടെണ്ടർ അയക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3/ 12486 /10 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - - 1, 600. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 5- 2011 , വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
17 - 5 - 2011, വൈകുന്നേരം 5 മണി. 


കമ 
നമ്പർ 


ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 


ആവശ്യമായ 
എണ്ണം 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
18- 5- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 30 - 6- 2011. 


- 


3 


- ലാൻജൻ ബാക്ക് റിട്രാക്ടർ 
മെയേർസ് സിസ്സർ ചെറുത് 
മൊസ്കിറ്റോ ഫോർസെപ്സ് 
വാസക്ടമി ഡിസ്പക്ടിംഗ് 

ഫോർസെപ്തസ് 
വാസക്ടമി ഹോൾഡിംഗ് 
- ഫോർസെപ്തസ് 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്/ 6959/2010 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - - 30 ,000 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Superintendent. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 

ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില - 300 + 4 % വാറ്റ് നികുതി+ 1 % 
സെസ്സ് വാറ്റ് നികുതിയിൻമേൽ. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 24- 5 - 2011 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ. 


TENDER NOTICE 


No. S - 6959/2010 . 

1st April 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Govt. General 
Hospital, Kozhikode. 


ടെണ്ടർ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25- 5- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 5- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 


Sl. 


No. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31 - 12 - 2011. 


Quantity 
Name of item 

Required 
Langen Back Retractor 

| 1 No. 
Mayors Scissor small - 1 , 
Mosquito Forceps 

50 Nos. 
Vasectomy Dissecting Forceps 10 ,, 
- Vasectomy Holding Forceps 10 ,, 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവ . ജനറൽ ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്- 32. 


Govt. General Hospital , 
Kozhikode . 


(Sd.) 
| Superintendent. 


Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S - 6959/2010. 

Estimate Cost 30 ,000 . 
EMD1 % 
Price of tender - - 300 + 4 % VAT + 1 % Cess on VAT. 

Last date and time of close of sale of tender forms— 
24- 5 - 2011 at 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
25- 5 - 2011 at 12 Noon . 

Date and time for opening of tender 
25 -5-2011, 2 p. m . 

Date upto which the rates are to firm — 31 - 12 -2011. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Govt. General Hospital, Calicut-673 032 . 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ സപ് ളെ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


